GGE - Mod. 365 



COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - Mod. 365 - Gamma onde medie intera e gamma onde corte, con bobina in serie. Media 
frequenza 468 kc/s. (Le tabelle indicano il n. di catalogo dei componenti). Potenza d’uscita 4 W. Consumo 60 W. 





























































